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TITLE: STUDY OF AN ALTERNATIVE METHOD FOR CHARACTERISING 

the particulate matter of cigarette smoke 


ABSTRACT 

An alternative method for the analysis of particulate matter of 
cigarette smoke is described, A routine analytical smoking 
machine and the conventional smoking procedure is employed to 
trap the particulate phase on a glass fibre filter. The filter 
containing the particulate matter is transferred without weighing 
and without further treatment into a combustion train for the 
determination of the total mass of carbon and nitrogen. In a 
preliminary test of the method 25 different brands, covering! a 
wide range of tar, nicotine, tobacco blends, flavours and filters, 
have been examined. 2 ports were used for combustion and analysis, 
6 ports for conventional determination of tar and nicotine. The 
correlation between mass of carbon and tar and the mass of nitrogen 
vs nicotine have been calculated. The results indicate, especially 
for carbon, an extremely good correlation. 


T.ITRE: ETUDE D'UNE METHODE ALTERNATIV E: ?OUR : DBF INIR LA PHASE 

PARTICULAIRE DE LA : FUMES DE CIGARETTE 


SOMMAIRE 

Une methode alternative pour 1*analyse de la phase partiiculaIre 
de la fumee de cigarette est discutee. Une machine a fumer 
analytique et la; procedure de fumage conventionnelie sont 
utilisees pour pieger la phase particulaire sur un filtre en 
fibre de verre. Le filtre contenant la phase particulaire est 
transfere sans pese'e et sans aucun traitement ulterieur dans un 
appareil de combustion pour la determination de la masse de 
carbone et d’azote. Dans un test preliminaire de la methode, 

25 differentes marques de cigarettes couvrant un grand: eventa.il 
de condensat, nicotine, melanges, tabac, aromes et flitres ont ete 
fume'es. 2 eanaux ont ete utilises pour I' analyse de la combustion 
et 6 eanaux pour la determination* Gonventionnelie du condensat 
et de la nicotine, la correlation entre la masse de carbone et de 
condensat, et la masse d 'azote et la nicotine,est calcule'e. Les. 
resultats indiquent, specialement pour la masse de carbone, une 
correlation extremement encourageante. 
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